+ R 


Ing, Kazimierz Gromerakiewier 


byly zasluzony Prezes Krakowskiej Choragwi Zwiazku Hallerczykow 


kapitan rez. artylerji W. P., b. oficer Legjonow Polskich, b. wiezien Marmarosz Sziget, 
odznaczony Krzyżem walecznych, Mieczami Hallerowskiemi, medalem Gen. J. Hallera i in. 


przeżywszy lat 51, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 14-g0 marca 1933 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we czwartek dnia 16-80 b. m. o godz. 3½ po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza Przyjaciół, 
Kolegów Zmarłego i Znajomych 


Krakowska Chorągiew Związku Hallerczyków. 


Laktad pogrzebowy „CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO 
Kraków. nl. Szczepański L. 2. — Tel. 103-31. 
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